CAMPEONATO MEXICANO - 2021/2022 


APERTURA - 8º RODADA 
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Querétaro 


12/08/2021 às 21:00 
A Fernando Hernóndez Gómez 


O estádio ta Coregidora (Santiago de Querétaroy 


Pablo Barrera 
Luis Madrigal Gutiérrez & 
Kevin Escamilla + 
Fabricio Formiliano 
Omar Mendoza 
Rodrigo Aguirre 
Pablo Barrera (gol anulado) X 
Washington Aguerre Lima 


Julio González (contra) &) 


Querétaro 
36 


225 


Querétaro 


1. Washington Aguerre Lima (o & 
2. Omar Mendoza & 
17. Erik Vera 
25, Daniel Cervantes Fraire 
26. Maximiliano Perg 
5. Kevin Escamilla 3 
411. Bryan Olivera 
Vis. Pablo Barrer: 
17. Kevin Ramír 
419. Luis Madrigal Gutiérrez & 
4 20. Nicolás Sosa Sánch 


21. Ricardo Díaz Quirarte 
129.A Garcia 
33. Juan Meza Tepezano 
fa. Osvaldo Martinez 
1 16. Raúl Torres 
135. Kevin Balanta 
12. Pablo Gómez 
24, Joe Gallardo 
30. José Alfredo Ramírez Espino 
1 191. Jesus Hernandez 


Ls Estatísticas 
Necaxa 
Posse de bola (%) 4 
Total de passes 380 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Necaxa 


1. Luis Malagén 
42. Idekel Dominguez 
43 Agustín Oliveros Cano 
14. Fabricio Formiliano & 
417. Brian García Carpizo 
26. Julio Gonzále; 
21, Alex Zendejas 
4 22. Alonso Escoboza 
4 24. Fernando González (c) 
27. Rodrigo Aguirre & 
28, Luis Garcia Bafuelos 


Banco de Reservas 


23. Edgar Hernandez 
f/18. Raúl Sandoval Zavala 
30. Fernando Meza 
5. V Poggi Sassi 
6. Fernando Arce Juárez 
115. Ángel Sepúlveda 
f 15. Sergio Bareiro 
25. Jonathan Gonzalez 
f'9. Mauro Quiroga 
1 10. Maximiliano Salas 





